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Bodegraven, Oud-Bodegraafseweg 23 

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier) 

- Het vervangen van de condensator op het dak (18-12-2014, zaaknr. 2014230752) 

Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen haakjes de datum van ontvangst. 
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